SERAFIN SCHNEIDER 


magister farmacyı, 


przeżywszy lat 33, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Sw. Sakramentami, zmarł 
dnia I5 marca 1898 roku. 


W smutku pozostała matka, brat i rodzina zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok, które odbędzie się we czwartek dnia 17 b. m. o godz. 3 popol. 
z kościoła przy szpitalu św. Łazarza, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w piątek dnia 18 b. m. o godz. 9 rano w kościele św. Łazarza. 


Honces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowinskiego, ul. Kopernika. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


